Mikołaj Rzewuski 


Obywatel Miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 77, po krótkiej a dolegliwej chorobie w dniu 18 Listopada 1883 r. życie zakończył. 


Wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 27 przy ulicy Kolejowej do kościoła parafialnego św. Mikołaja, nastąpi 
dnia 20 Listopada t. jj we Wtorek o godzinie 10 zrana, poczem po odbytem Nabożeństwie żałobnem, wprost 


na cmentarz krakowski. Riemer 
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"Kraków. — W drukarni Wł. L. Auczyca i Spólki. 


